Forrneln fiir die specifiscben Warmen der festen Korper.          221
Aus  den  Zalilenangaben  fiir — 50,5°;   +85,5;  247,0;   +806,5 findet man die Form el
Cp = 0,955 9 — 0,000 188 9 » — -^^- +
Zunachst fallt auf, dass j^ negativ ist. Das bat jedocb nicbts zu be-sagen, denn Bl ist. zugleicb so klein, dass durcb geringe Aenderung der Zahlenwertbe ein positiver Betrag resultiren konnte. Aucb ist es durcbaus nicbt notbig, dass B^ positiv ist. Ferner baben wir Al negativ und entsprechend A% positiv. Nacb der Formel ist also ein
d c
Maximum von 7r~~ moglich und es findet statt bei 47°.      Nacb den 0 v
obigen Zablen sollte man es bei etwas boherer Temperatur, vielleicht bei 70° bis 75°, vermuthen. Das stimmt also leidlich. Berecbnet man ferner cp fiir die Temperatur 606,7° und 985,0°, so erbalt man die Wertbe 0,4271 bezw. 0,4541, beide sind zu klein den beobacbteten gegeniiber. Docb sind die Beobacbtungen an sicb ungemein unsicber, scbon mit Riicksicht auf die Scbwierigkeit bei der Messung bober Temperaturen und die Annabmen, welcbe den Berecbnungen baben zu Grunde gelegt werden iniissen 1). Bei Bor, Silicium und Grapbit stimmt die Formel viel besser. Jedenfalls ist sie geeignet, die tbatsacblicben Verbaltnisse darzustellen,
Siebt man von  Reibenentwickelungen  ab,  so waren Naberungs-formeln aucb die folgenden:
c*= a + rr^1
Cj> = a -\-------------------------------7j'
= a +
u. s. £,, unfcer denen je nacb dem Verbalten der betreffenden Substanz beliebig Auswabl getrofi?en werden kann.
Wir kebren nunmebr zu der allgemeinen Formel fiir cp zuriick. Da, wie wir wissen, JT ausserordentlicb gross ist iin Verbaltniss zu p, wenn der Korper sicb lediglicb unter Atmospbarendruck befindet, so baben wir nacb 9)
-c'   \
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